Vista frontale 
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Vista frontale 
LOGGIATO DELLE TOMBE 
ARCO 9 


DISPONIBILITA POSTI: posto per salma + ceneri e cassette a capienza 


STATO DEL RESTAURO: in via di definizione 


CONCESSIONE PER 90 ANNI 


NOTIZIE STORICHE DEL SEPOLCRO: 
1825/29. La tomba venne realizzata per Maria Caterina Giorgi dalla sorella di lei Anna Giorgi Orsi. Nel libro di 


Il sepolcro è citato ne “La Collezione dei monumenti sepolcrali del cimitero di Bologna” di Giovanni Zecchi del 
Zecchi si specifica inoltre che il progetto è dell'ingegnere architetto Vincenzo Vannini mentre le opere di 


scultura sono state realizzate da Giuseppe Leonardi. 
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| CEDVIT CIMI TEDIA 
I SERV ILL LIMITE RIALI 


TOMBE MONUMENTALI DI FAMIGLIA 


Informazioni e dettagli 


